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PART III 
Stores Purchase 


Last date and time of receipt of tender form 
30- 8-2013 , 2 .30 p . im . 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 
No. C2 -3893 /2013/ MCT. 

| 26th July 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the Consumables (List 
attached ) required for the Department of Surgery , 
Medical College , Thiruvananthapuram. 

Tenders should be superscribed , Tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

- Tender Nos. - 27/2013 , 28/2013, 29/2013 , 30/2013, 
31/ 2013, 32/2013 . 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ) : 

Original — 840 for Tender Nos . 27/2013, 32 /2013, 
3 1 ,050 for Tender Nos. 28/ 2013 , 29/ 2013 , 30/ 2013 , 
31/ 2013. 

Duplicate - 7 420 for Tender Nos. 27 / 2013 , 
32/2013, 7 525 for Tender Nos. 28/ 2013 , 29/ 2013 , 30 /2013 , 
31 /2013. 

Last date and time for sale of tender form 
29-8 - 2013, 3 p . m . 


Opening date and time of tender form — 30 - 8 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 7 - 8 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്കായി ആവശ്യമായ കൺസ്യൂമബിൾസ് ( പട്ടിക 
അനുബന്ധമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 27 / 2013, 28 / 2013 , 29 / 2013, 30 / 2013 , 
31/ 2013, 32 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

- അ സ്സൽ - ടെണ്ടർ നമ്പർ 27 / 2 013 , 32 / 2 013, 
ഇവയ് ക്ക് ? 840 , ടെണ്ടർ നമ്പർ 28| 2013 , 29 / 2013 , 
30 /2013 , 31/ 2013 ഇവയ്ക്ക് 1 1,050, 


- ശരിപ്പകർപ്പ് - ടെണ്ടർ നമ്പർ 27 / 2013, 32 / 2013, 
ഇവയ് ക്ക് ? 42 0 , ടെണ്ടർ നമ്പർ 28 | 2 013, 29 / 2 013, 
30 / 2013, 31 /2013 ഇവയ്ക്ക് ? 525. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 29 - 8 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 8 - 2013 , 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 8 - 2013, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (t 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 7 - 8 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

DETAILS OF ITEMS 

Tender No. 27 /2013 
No. C 2 / 3893/ (1) /2013 / MCT. 

000 


(d ) Should have scalloped dial on the handle 

rotates the Shaft in 360 degree . 
(ii) Endo Shear (2 Nos.) 
(a ) Should be of 5 mm diameter insulated 

shaft of 31 cm . in length . 
(b ) Should have a Scissor blades with 

curved cutting edge of 16 mm in length . 
(c) Should have a monopolar cautery 

attached to it. 
(d ) Should have Scalloped dial on the handle 

rotates the Shaft in 360 degree . 
(iii) Endo Clip Applicator (10 Nos.) 

(a ) The clip applicator should have 20 

medium - large preloaded Titanium clips. 
(b ) The clip applicator should be 29 cm . long 

with the rotation of 360 degree . 
(c) The clip applicator should have Single 

handle for loading and firing the clips. 
(iv) Endo Babcock (6 Nos.) 
(a ) Should be of 10 mm diameter insulated 

shaft of 31 cm . in length . 
(b ) Should have the jaw length of 44 mm 

and with jaw opening of 34 mm . 
(c ) Should have rotation dial on the handle 

which rotates the shaft to 360 degree . 
(d ) Should have the ratchet mechanism that 

can be switched off or on . 
(v ) Suction /Irrigation Devices ( 2 Nos.) 
(a) Should be 10 mm in diameter with shaft 

length of 
(b ) Should consist of 10 mm . diameter shaft 

with pool suction hole for enhanced 

suction and Irrigation . 
(c) Should accommodate gravity feed system / 

electronic Pump System . 
(vi) Trocars 11 mm . (5 Nos.) Trocars 12 mm . 

( 5 Nos.) 
(a) Should be of 11 Imm and 12 mm. diameter. 
(b ) Should have radiolucent fixation sleeve 

and shield. 
(c) Should have a Bladeless dessection fins. 
(d ) Should have a Dissection deirectional tip . 
(c) Should be of Atraumatic design . 


1. 5 MM Absorbable Fixation Device for Hernia 

Repair - Specification - ( 4 Nos.) 
(i) Absorbable Strap design using two points of 

fixation 
(i ) Strap design fixates different types of 

meshes including large poremesh . 
( iii) Penetration at various angles to provide 

superior holding strength . 
(iv ) Minimal surface area which leaves minimal 

foreign material exposed to Viscera . 


2. Laproscopic Accessories: 
(i) Endo Dissect (2 Nos.) 
(a ) Should be of 5 mm diameter insulated 

shaft of 31 cm . in length . 
(b ) Should have curved stainless steel jaws 

with atraumatic serrations measuring 
19 mm in length . 
Should have a monopolar cautery 
attached to it. 


medium variable thickness and each Cartridge 
with new knife blade . 


Tender No. 28 /2013 
No. C2/3893/(2 )/2013 /MCT. 
1. Parental Nutrition : (100 bags ) 

3 chamber TPN bag in 1540 ml. equivalent to 
1400 cal. for Central use (Fat Content-60 gm . 

Proteen Content-51 gm ., Carbohydrates- 150gm .) 
2. Parental Nutrition : (100 bags ) 

3 chamber TPN bag in 1440 ml. equivalent to 
1000 k cal. Peripheral use (Fat Content-51gm ., 
Proteen content-34gm . Carbohydrates- 97gm .) 


3 . Space maker balloon for TEP Hernia Surgery per 
device ( 6 Nos .) 

Space maker Dissection System that combines 
a space maker dissection round PDB balloon 
made of Polyurethane /Silicones with a space 
maker blunt tip trocar for dissection of tissue 
planes in laproscopic TEP ingunal Herniarepair. 

Tender No. 29 /2013 
No. C 2/3893 /(3 )/2013 /MCT. 
1. Surgical Staplers : 
(1) 80 mm . Linear cutters and reloads: (4 Nos.) 

It should be with directional stapling 
technology with adjustable left and right firing 
knob with integrated gap control technology 
in 80 mm . GIA instrument. 
Reloads : (20 Nos.) 
Reloads of 80 mm . GIA instrument with 
directional stapling technology with cutting 
knife incorporated in the reloads itself with 

blue 3.8 leg length . 
( iii) Reloads of 80 mm GIA instrument with 

green 4 .8 length (20 Nos.) 
(iv) Laproscopic G . I. Staplers and reloads 

(2 Nos.) 
It should be a single universal Laproscopic 
Stapler all types of reloads 30 , 45 & 60 both 
straight and articulating with 16 cm . shaft 
length single handed operation steps wise 
articulation intergrated grasper function and 
360 rotation . 


Tender No. 30 / 2013 
No . C 2/3893/(4 )/2013 /MCT. 

Curved Circular Stapler for end to end to end 
anastomosis:- (12 Nos.) 

28 mm . stapler with rectangular staple wire 
design for use even in challenging 
applications, detachable slim anvil head profile 
of 5 mm . with tilt top , 440 stainless steel with 
chisel edge cutting system with Lumen /Knife 
diameter of 19 .5 mm . slimmest integrated trocar 
in shaft and anastomotic lip of 1. 9 mm . 
having 26 staplers with safety lock - out 
mechanism with audible and factile feed back 
and an easy to read green ready to fire 

indicator. 
(ii) 31 mm . Stapler with rectangular: ( 12 Nos.) 

31 mm . Stapler with rectangular staple wire 
design for use even in challenging 
applications, detachable slim anvil head profile 
of 5 mm . with tilt top 440 stainless steel with 
chisel edge cutting system with lumen /knife 
diameter of 22 .5 mm . slimmest integrated trocar 
in shaft and anastomotic lip of 1.9 mm . having 
30 staplers with safety lock -out mechanisum 
with audible and tactile feed back and an easy 
to read green ready to fire indicator. 


Reloads 45 mm . (5 Nos.) 
45 mm . Articulating cartridge with 45 " 
articulation and different open staple height 
one cartridge should accommodate Vascular to 
medium Variable thickness and each Cartridge 
with new knife blade the product should have 
USFDA and CE Certification . 


Tender No. 31/2013 
No. C 2/3893/(5 )/2013 /MCT. 
1 . Absorabable Hemostat dense woven knitted Fabric 
strip (2 Box ): 

Absorbable hemostat sterile oxidized 
regenerated cellulose as dense woven knitted 
fabric strip useful in controlling capillary 
venous and small artenal haemorrhage when 
ligation or other conventional methods of 
control of bleeding are impactical. It should be 

available in 6 inch x 9 inch foils. 
2. Absorbable Hemostat loose knitted Fabric 
strip (20 Box ): 

Absorbable hemostat sterile Oxidized 
regenerated cellulose as loose knitted fabric 
strip . Useful in controlling capillary and small 
artenal haemorrhage when ligation or other 
conventional methods of control of bleeding 
are impactical. It should be available in 2 inch 

x 3 inch foils . 
3 . Polypropylene light weightmesh plug (10 Nos.): 

(i) 3 demensional plug 
(ii) Knitted rose of mono filament polypropylele 

mesh . 


( vi ) 


Reloads 60 mm . (10 Nos .) 
60 mm . Articulating cartridge with 45 " 
articulation and different open staple height 
one cartridge should accommodate vascular to 


(v ) 


It should have a 33 cm . long shaft for 
additional reach . 


(vi) 


indicators and a last 


(iii) Mesh should weight approx 5 gm /m² 
( iv ) Multiple protruding monofilament loops. 
(v ) Should be available in various sizes with 

preshaped on lay mesh . 
(vi) FDA CE DCGI approved . 


It should have a low 
clip lockout. 


4 . 


Endoscopic disposable large clip applicator 
11 mm . (6 Nos.) : 

(i) It should have shaft length of 29. 0 cm . 
( ii) It should go through on 11 mm trocar. 
( iii) It should have a closed clip length of 8.8 mm . 
( iv ) It should have a clip aperture of 3 .6 mm . 
(v ) It should have 20 clips. 
(vi ) It should have a lateral and transverse 

groove. 


4 . Barrier mesh patch 6.4x6 .4 cm (8x8 cm .) (10Nos.): 
(1) Self expandable poly prophylane barrier mesh 

patch coated with omega 3 fathy acid (03 FA ) 

as adhesion barrier. 
(ii) The mesh patch should have omega 3 fathy 

acid reinforcement washer to lay flat against 
abdomenal wall. 
Two non -distorting fixation straps for lifting 

up and fixation . 
( iv ) Should be available in 4 . 3 cm . x 4 .3cm ., 

6 .4 x 6 .4 cm ., 8 .0 cm . x 8.0 cm . 
(v) Mesh should have excellent see through 

clarity. 
(vi) FDA, CE and DCGI approved . 


Gevernment Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


Tender No. 32/2013 
No. C 2 /3893/(6 )/2013/MCT. 

(i) Harmonic Accessories - 10 mm . (wave 18 S ) 

2 Nos.-open harmononic probes: 
( ii) Laparoscopic 5 mm . probes (ACE 36 E )-6 Nos. 


(1) 
No. C7/12520 /2013/MCT. 

17th July 2013 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the Glass wares required 
for Microbiology Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
Tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


1. Open harmonic probes: 

FCS 17 - ergonomic probe with 17 cm . long 
shaft length with hand activation switches for 
stimultaneous cutting and coagulation using 
ultra cision technology for vessels up to 
5 mm . curved and tapered active blade length 
of 16 mm . for precies dissection compatible 
with harmonic and GEN 11 generator. 


Tender No. — 38 /2013 . 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original 1,050. 
Duplicate * 525 . 


2 . Laparoscopic 5 mm . probes : 

ACE 36E - 36 cm . Laparoscopic probe with 
hand activation switches technology for 
vessels up to 5 mm . Active blade length of 
15 mm . shaft diameter 5 mm . 360 degree 
rotation shaft competable with harmonic GEN 
11 Generator. 


Last date and time for sale of tender form 
29 -8 -2013 , 3. 30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
30 -8 - 2013, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender — 30 -8 - 2013, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 13 - 8 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 

- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് 
വെ യേഴ് സ് വിത രണം ചെയ്യുന്ന തിന് മുദവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
6 D (W10908 GDIC38 , 0102 UM MO1300 - 695 011 29 m 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


3. Endoscopic disposable medium large clip 

applicator 5 mm . (6 Nos.): 

(i) It should go through a 5 mm . port. 
(ii) It should have an 8.8 mm . closed clip length 

and the jaws should be 8 .4 cm . length . 
(iii) It should have 15 titanium alloy clips with 

lateral and transverse groove. 
( iv ) It should have Collapsible jaws. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 38 / 13. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ Y 1,050. 

ശരിപകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 8 - 2013 , 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 -8- 2013, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 8 -2013, 
3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (8 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾവഴി 

- ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 13 - 8 - 2013 - ന്മുൻ പ് കിട്ടി യി രി ക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
List of Glasswares 2013 - 14 

Total Total 
Items 

Numbers Amount 


2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witnesses wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at that time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


SI. 


No . 


5000 


1,00,000 


3000 


45, 000 


Blood culture bottle flat 
bottomed with aluminium 
cap and rubber washer cap 
should have a hole 3 mm . 
in diameter 110 ml. 
Blood culture bottle flat 
bottomed with aluminium 
cap and rubber washer cap 
should have a hole 3 mm . 
in diameter 50 ml. 
Test-tubes with rim (Borosil ) 
(12 x 75 mm.) 
Test -tubes with rim (Borosil ) 
( 12 x 100 mm.) 
Test -tubes with rim (Borosil ) 
(12 x 125 mm.) 
Test-tubes with rim (Borosil) 
(12 x 150 mm.) 


3 


7000 


35,000 


4 


10000 


66, 000 


5 


11000 


1,11 ,000 


6 


| 15000 


1,20,000 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

- one year. 


No . C7/14631/ 2013/ MCT. 

17th July 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Plastic Wares required for 
Department of Physical Education , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal , Medical 
College , Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had 
from this Office on working hours till 3 .30 p . m . 


നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 13 - 8 - 2013 - ന് മുൻ പ് കിട്ടി യി രി ക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

NAME OF ITEMS 


Tender No. - 49/ 2013 . 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original 7 1, 050. 
Duplicate X 525. 


Sl. No . 


Items with Specification 


Quantity 


| ( 3 ) 


1 


Last date and time for sale of tender form 
29 -8 - 2013 , 3 . 30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
30- 8- 2013 , 2 . 30 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 30 - 8- 2013 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(8 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
Office on or before 13 - 8 - 2013 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


Plastic Wares 
Petridish made of autoclavable 
material to withstand 121c of moist 
hea 100 mm . diameter 

5000 Nos. 
Petridish disposable 100 mm. diameter 
| (1 pkt. 500) 

1000 Nos. 
Centrifuge tube with screw cap 
( 15 ml) ( Autoclavable , graduated ) | 1000 Nos. 
Plastic Pasteur pipette ( 2 ml.) 
(1 pkt. 50 Nos.) 

200 pkt. 
Transport Swabs with Amies 

25 pkts. 
Medium with Charcoal 

(1 pkt. = 50 Nos.) 
Storage vial autoclavable 
(1 pkt.= 100 Nos.) SV 2 

450 pkts. 
SV 10 

250 pkts. 


- 4 


- 5 


7 


TENDER SCHEDULE 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
പ്ലാസ്റ്റിക് വെയേഴ്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻ പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 49 / 13 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ Y 1,050 . 

ശരിപകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 8- 2013, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 8 - 2013, 2 .30 മണി. 


1. The period for which the rates to be in firm , 

one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 8- 2013, 
3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ? 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 


Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original 7 630. 
Duplicate 315 . 


Last date and time for sale of tender form 
29- 8-2013 , 3 .30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
30 - 8- 2013 , 2 .30 p . m . 


Date and time of opening of tender — 30 -8 -2013 , 3 p . m . 


7. Earnest Money Deposit (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
| 18. More details can be had from this office on 

working hours. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, 

Kerala, Pin -695 011. Money Order should reach this 
- Office on or before 13 - 8 -2013 . No other forms of 

remittance will be accepted . 


12 . 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


അളവ് 


കമ 
നമ്പർ 


20000 


എണ്ണം 


പ്ലാസ്റ്റിക് വെയേഴ്സ് 
വാക്കുറ്റയർട്യൂബ് 
സ്റ്റോറേജ് വൈറൽ 
ആട്ടോക്ലോവബിൾ 
(1 പാക്കറ്റ്=100 എണ്ണം) 
എസ്സ്. വി. 30 


250 പാക്കറ്റ് 


(3) 


No. C7/14632/2013/ MCT. 

18th July 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for Department of Microbiology Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , 
Tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had 
from this Office on working hours till 3.30 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 50 / 13 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ { 630. 

ശരിപകർപ്പ് ? 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 29 - 8 - 2013, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 8 - 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 -8- 2013 , 
3 മണി. 


Sl. 


Name of Items 


Quantity 


No . 


1 


20000 Nos. 


Plastic Wares 
Vaccutainer tube 


2 


Storage Viral autoclavable 
(1 pkt. = 100 Nos.) SV 30 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ? 50 അധികമായി അയ യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെ 


250 pkts . 


Tender No . - 50 /2013 . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers & witness wherever 
necessary . 


ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡർ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
67201mlo 13 - 8 - 2013 - M202Mo 0151 01 0loomo. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


15 . Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification . 


TENDER SCHEDULE 


17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


18. More details can be had from this office on 

working hours . 


No. 07 / 14633 /2013 /MCT. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


18th July 2013. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Microbiology , Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed, 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this Office on working hours till 3. 30 p . m . 


Sl. 
No. 


Tender No. and Name of 

Equipment 


Quantity 


7. Earnest Money Deposit (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Plastic Wares 
Microtips - Yellow 
( 1pkt. — 1000 Nos .) 


250 pkts . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


Sterile cotton swabs — 
( in screw capped polypropylene 
tube cotton bud with Polypropylene 
stick , size 75 mm x 12mm 
diameter tubes individually packed ) 
( 1 Pkt. — 100 Nos.) 


200 pkts . 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


Tender No . 51/ 2013 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original— 630 . 

Duplicate 315 . 
Last date and time for sale of tender form 
29 - 8 -2013, 3.30 p .m . 

Last date and time for receipt of tender form 
30 -8 -2013, 2 . 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30-8-2013, 3 p . m . 


12 . 


For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 13 - 8 - 2013 at 3 p .m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോ 
ബ യോ ളജി വകു പ്പി ലേക്കാവശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെ ഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ത പു രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


കമ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


നമ്പർ 


(1) 


| 1 


പ്ലാസ്റ്റിക് വെയേഴ് 

മൈകോടിപ്സ് മഞ്ഞ 
- ( 1 പാക്കറ്റ് - 1000 എണ്ണം) - 250 പാക്കറ്റ് 

സ്റ്റെറൈൽ കോട്ടൻ സ്വാബ് 
( ഇൻസ കാപ്സ് പോളിപ്രൊഫയിൽ 
ട്യൂബ് കോട്ടൻ ബഡ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക്, 

സൈസ്-75 എം . എം . X 12 എം . എം . 
ഡയമീറ്റർ ട്യൂബ്സ് ഇൻഡിവിഡ്വലി 
പാക്ക്ഡ് ) (1 പാക്കറ്റ്-100 എണ്ണം) 

- 200 പാക്കറ്റ് 
ദർഘാസ് നമ്പർ 51/ 2013 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 630. 

ശരിപകർപ്പ് ? 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 29 -8-2013, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 30- 8- 2013 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30- 8-2013, 
3 മണി. 


TENDER SCHEDULE 
- 1. The period for which the rates to be in firm - One 

| year. 

The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 
free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 1 100 Kerala non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders . 
- 9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 
| For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers witnesses wherever 
necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification confirm to the 
requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of the 
tenderers or his authorized representatives who may 

present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ? 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെ ന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 13- 8- 2013- നുമുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന മണി യോർ ഡറു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതു മ ല്ല . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C7/15677/2013 / MCT. 

17th July 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for SAT Hospital, 
Medical College, Thiruvananthapuram. Tender should be 
superscribed , Tender Numbers and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this Office on 
working hours till 3. 30 p . m . 


വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 13 - 8 - 2013 - നുമുമ്പ് കിട്ടിയിരി 
ക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതു മല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഇ 
ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE 


- 


Tender No. and Name of Equipment with Quantity 
61 /2013 — Waste Disposal Plastic Bag Green (50L - 35 × 30 ) 
5,000 Kg. 

Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original X 1,050 . 

Duplicate 7 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
29- 8 - 2013 , 3 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30-8- 2013, 2.30 p. m . - 

Opening date and time of tender — 30 -8 -2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 13 -8 -2013. No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രിയിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും-- 
61/ 2013 - വേസ്റ്റ് ഡിസ് പോ സൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് 
പച്ച (50L -35X30) - 5000 കി. ഗ്രാം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സസ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29- 8 - 2013, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 -8 - 2013 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 8-2013 , 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ? 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫാറത്തോടൊപ്പം 
മുദ ര ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു ക ളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 


1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
The rates should be inclusive of all taxes , otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in X 100 Kerala non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

- circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13, Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers witnesses wherever 
necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 


- 


9 . 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 
requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of the 
tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. 


17 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 420 

ശരി പകർപ്പ്- { 210 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 8 - 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31 - 8- 2013, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 31 - 8 - 2013, 
3 മണി. 


18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


No . C2/ 16293/ 2013/ MCT. 

22nd July 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following item 
required for the Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 74 /2013. 

Name of Items with Quantity - Chlorehxidine 
Gluconate solution IP -2 .5 % V / V + Ethyl Alcohol IP 70 % 
V / V with emollient and moisturizer- 500ml. Bottle — 500 
Bottle . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക (8 50 ) അധികമായി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദ ർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആ ഫീ സിൽ 2 0 - 8 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്ക ണം . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ) : 

- Original - 3 420 . 

Duplicate 7 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
30-8 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
31 - 8- 2013, 2 .30 p. m . 


No . C2/ 13826/ 2013/ MCT. 

22nd July 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following item 
required for the department of Forensic Medicine , 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . 


Date and time for opening of tender — 31-8 -2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 20 - 8 -2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. 76/2013, 77/2013. 

Name of Items with Quantity Surgical consumable 
| ( List attached) . 

Department - Forensic Medicine. 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 7 1,050 for Sl. No . 1 , 7 630 for Sl. No. 2 . 
Duplicate 3 525 for Sl . No. 1, 3 315 for Sl. No. 2. 

Last date and time for sale of tender form 
30 -8- 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
- 31-8 -2013, 2.30 p . im . 

Date and time for opening of tender — 31-8 -2013, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 1 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലേ 
ക്കാവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദ ർ ഘാസ് നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കുമുൻപ് പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 74/ 2013. 


സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും എണ്ണവും - മിസ്സി ലേ നിയസ് 
സാധനങ്ങൾ - 500 ബോട്ടിൽ 


LIST OF ITEMS 


State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 20 -8 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


| Sl . 


Name of Items 


Quantity 


No . 


1 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പ് രോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻപ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 76 / 2013, 77 / 2013 . 

സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും എണ്ണവും - സർ ജി ക്ക ൽ 
കൺസ്യൂമബിൾസ് ( പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്). 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്- ഫോറൻസിക്ക് മെഡിസിൻ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അസ്സൽ കമനമ്പർ 1 - ന് ? 1, 050 , കമനമ്പർ 2 - ന് 


Disposable Apron Large 

25000 Nos. 
Sodium Fluroide — 500 gm /packets 200 pkts . 
Common Salt — 1 Kg/packets 2000 pkts. 
Scissors — SS with pointed Tips 
- 15cm. 

300 Nos. 


Scissors — SS with round tips 


300 Nos. 


7 


Scissors — Coronary Scissors 
with pointed Tips 

10 Nos. 
Scissors — Curved with pointed Tips 150 Nos . 
Scissors — Curved with rounded Tips 150 Nos. 


3 630 . 


(8) 


ശരിപ്പകർപ്പ്- കമനമ്പർ 1- ന് ? 525 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
3 315. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 8 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31 - 8 - 2013 , 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31- 8- 2013 , 
3 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക (R 50 ) അധികമായി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 20 - 8 - 2013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| No. C2/15254/2013/ MCT. 

25th July 2013 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the Disposable (List attached ) 
required for the Department of Orthopaedics, Govt . 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed with tender number and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 78/2013, 79 /2013, 80 /2013 . 
| Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ) : 

Original X 1 , 050 for Tender No. 78/ 2013 , 7 630 for 
Tender No. 79 /2013 and Tender No. 80 /2013. 

- Duplicate - 7 525 for Tender No. 78 /2013, 3 315 for 
Tender Nos. 79 / 2013 and 80 / 2013 . 

Last date and time for sale of tender form 
2 -9-2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3- 9- 2013 , 2.30 p. m . 


Date and time for opening of tender — 3 -9 - 2013, 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 8 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 21 - 8 - 2013. at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓർത്തോ പീഡിക് സ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
ഡിസ്പോസിബിൾസ് ( പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്) 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു 
കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 


Tender No. 80 /2013 


1 


2 


കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരുകൾ - 78/ 2013, 79/ 2013, 80 /2013. 
ഇനം -ഡിസ്പോസബിൾസ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 7 1, 050 ദർഘാസ് നമ്പർ 78 / 2013 , ദർഘാസ് 
നമ്പർ 79/ 2013 , 80 /2013 ഇവയ്ക്ക് ? 630. 

- ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525 ദർഘാസ് നമ്പർ 78 / 2013, ദർഘാസ് 
നമ്പർ 79 / 2013, 80 / 2013 ഇവയ്ക്ക് ? 315. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 9- 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 3- 9- 2013 , 2. 30 മണി. 


Sterile Vaccum suction for wound drainage 
127 size _ 100 Nos. 
Disposable C - arm cover for Shimatzu C - arm 
500 Nos. 
Gigli Saw — 100 Nos. 
Battery for battery operated Drill/ Saw samples 
should be obtained prior to finalizing the 
tender — 5 Nos. 
Saw blade for electric saw size 90mm - 20 Nos. 


- 5 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C2 / 5159/2013/ TDMCA . 

18th July 2013 . 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
items to Government T. D . Medical College, Alappuzha . 


St . 
No. 


Tender No. and 
Name of Items 


Department 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3 - 9 - 2013 , 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക (8 100 ) അധികമായി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആ ഫീ സിൽ 21 - 8 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാ റാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Various 


| 1 

2 


3 
4 


4/2013 Chemicals 
5/2013 — Immunohisto 

Chemicals 
6/2013 Test Kits 
7/ 2013 - Chemicals & Stains 
8/2013 - Reagent kit for 

Na+ K + & Na + K + Li Solution 

Pack 
9/2013 — Disposable Tubes 


Pathology 
Microbiology 
Pathology 


5 


6 


LIST OF ITEMS 


Biochemistry 
Pathology & 
Biochemistry 
Various 


Tender No. 78/ 2013 


Various 


- Surgical skin staples 


35w - 100 Nos. 


7 10/2013 - Minor Equipments 

- 11/2013 - Glasswares 
9 12 / 2013 - Reagents 
10 13/2013 - Biologicals 


2 


Disposible Cautery Lead - 5000 Nos. 


Biochemistry 
Microbiology & 
Pharmacy 


3 


Lead Apron - 0 . 5 mm Lead - 10 Nos. 


Various 


4 
5 


Lead Goggles - 100KV - 0.8mm - 10 Nos. 
Lead Thyroid Guard -0.5mm Lead - 10 Nos. 


11 
12 


14/2013 - Misalleneous 
15/2013 - Heamatology 

Reagent Kits 


Pathology 


Radiation Gloves - Resterilisable - 5 pair. 


Down Blade for skin grafting — 100 Nos . 
HIP- U-Drape 500 Nos . 


8 


Tender No. 79 /2013 


Cost of tender form : 

Original — 2 ,060 for Sl. No. 12 and * 1, 050 for 
others . 

- Duplicate X 1 , 030 for Sl. No. 12 and 3 525 for 
others . 

Last date and time of receipt of tender form 
29 - 8 -2013 , 1 p . m . for Sl . Nos . 1 to 3 ; 2 - 9 - 2013 , 
1 p . m . for Sl. Nos. 4 to 6 ; 4 - 9 -2013 , 1 p . m . for 
Sl. Nos. 7 to 9 ; 6- 9 - 2013, 1 p. m . for Sl . Nos. 10, 11 , 12, 


| 1 


Knee- O -Drape- 500 Nos. 
| Arthroscopic Knee- 0 -Drape- 100 Nos . 


2 


Arthra 


- ( 1) 


- (2) 


- 9 12/ 2013 - റീയേജന്റ് 
10 13 / 2013 - ബയോളജിക്കൽ സ് 


ബയോകെമിസ്ട്രി 
മൈക്രോബയോളജി 
ആന്റ് ഫാർമസി 
വിവിധം 
- പത്തോളജി 


11 14 2013 - പലവകയിനങ്ങൾ 
12 

15 / 2013 - ഹെമറ്റോളജി 
റീയേജന്റ് 


- 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ കമനമ്പർ 12 - ന് ? 2 , 060 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
Y 1,050 . 

പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 12 - ന് ? 1, 03-0 , മറ്റുള്ളവയ് ക്ക് 
- 3 525 . 


Date and time of opening of tender - 29 - 8 - 2013 , 
2 .30 p . m . for Sl . No. 1 ; 29 - 8 - 2013 , 3 p . m . for 
Sl . No . 2 ; 29 - 8 - 2013 , 3 .30 p . m . for Sl. No. 3 ; 
2-9 -2013 , 2 .30 p. m . for Sl . No . 4; 2 -9- 2013 , 3 p. m . for 
Sl . No. 5 ; 2 - 9 -2013 , 3 . 30 p . m . for Sl . No. 6 ; 
4 - 9 - 2013 , 2 . 30 p . m . for Sl. No. 7; 4- 9- 2013 , 3 p . m . for 
Sl. No . 8 ; 4 - 9 -2013 , 3 . 30 p . m . for Sl . No. 9 ; 
6 - 9 - 2013, 2 .30 p . m . for Sl. No. 10 ; 6 - 9 - 2013 , 3 p . m . for 
Sl . No. 11 and 6 -9 - 2013 , 3 . 30 p . m . for Sl . No. 12 . 

Tender should be addressed to the Principal , 
Government T .D . Medical College, Alappuzha -688 005 . 
Tender No. and due date should be superscribed on each 
envelope . Late tenders will not be accepted . Tender will 
be opened at the time and date noted above in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
Intending tenderers may obtain the Tender forms from 
the undersigned on all working days from 10 a . m . to 4 p . m . 
Cheques, Drafts, Postage Stamps will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown 
in the schedule . Tender form is not transferable and the 
cost is not refundable . Tender forms will be supplied to 
the firm by registered post subject to be a cash payment 
of 3 50 in addition as postage charges . Money orders will 
be accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submission of tenders. Further details 
can be had from the college office during working time. 
Tender should be accompanied by an agreement executed 
in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 
1 % of the total cost of the item tendered. Tenders 
without EMD will be rejected . 

ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്നവ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 29 - 8 - 2013 , 1 മണി; 
കമനമ്പർ 4 മുതൽ 6 വരെ 2 - 9 - 2013 , 1 മണി; കമനമ്പർ 
7 മുതൽ 9 വരെ 4 - 9 - 2013 , 1 മണി; കമനമ്പർ 10 മുതൽ 
- 12 വരെ 6 - 9 - 2013, 1 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
കമനമ്പർ 1 - ന് 29 - 8 - 2013, 2 . 30 മണി; കമനമ്പർ 2 - ന് 
29 - 8 - 2013 , 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 29 - 8 - 2013 , 3.30 മണി; 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 2 - 9 - 2013, 2.30 മണി; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 2 - 9 - 2013, 
3 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 2 - 9 - 2013 , 3. 30 മണി; ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 
4 - 9 - 2013 , 2 .30 മണി, കമനമ്പർ 8 - ന് 4 - 9 - 2013 , 3 മണി; 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 4 - 9 - 2013 , 3.30 മണി; ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 6 - 9 - 2013 , 
2 .30 മണി; ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 6 - 9 - 2013, 3 മണി; ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 
6 - 9 - 2013, 3 .30 മണി. 


| ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഇനവിവരവും 


വിഭാഗം 


( 2) 


( 3 ) 


1 4/ 2013 - കെമിക്കൽസ് 

വിവിധം 
2 5 / 2 0 13 - ഇമ്മ്യൂണോ 

ഹിസ്റ്റോ കെമിക്കൽസ് പത്തോളജി 
6 / 2013 - ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് 

മൈക്രോബയോളജി 
7/ 2013 - കെമിക്കൽസ് ആന്റ് പത്തോളജി 
സ്റ്റെയിൻസ് 
8/ 2013 - റിയേജന്റ് കിറ്റ് ബയോകെമിസ്ടി 
എൻഎ . കെ . ആന്റ് 
എൻഎ + കെ .എൽ 

സൊല്യൂഷൻസ് കിറ്റ് 
- 6 9 / 2013 - ഡിസ്പോസിബിൾ പത്തോളജി ആന്റ് 
ട്യൂബ്സ് 

ബയോകെമിസ്ട്രി 
- 7 10 / 2013 -ലഘു 
ഉപകരണങ്ങൾ 

വിവിധം 
- 8 11 / 2013 - ഗ്ലാസയേഴ്സ് വിവിധം 


- ദർഘാ സു കൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാ സു കൾ മുക ളിൽ കൊടുത്ത തീയ തി ക ളിലും 
സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന 
പ്രതി നിധിയു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തു മല്ല . ദർഘാ സു കൾ 
തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 3 50 കൂടി മണി ഓർഡറായി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . 
സാങ്കേ തിക വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ ദ ർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ? 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്ര വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സമ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


Govt. T. D . Medical College, 
Alappuzha. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No. S5 / 10652/2013/ MCC. 

| 9th July 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Various Ophthalmic Equipments to the 
Department of Ophthalmology , Medical College , 
Kozhikode . 

Superscription — Tender No. S5/ 10652 /13 /MCC for the 
Supply of Ophthalmic Equipments to the Department of 
Ophthalmology. 

Estimated cost 7 1,82,550 . 
Cost of tender form — 416 . 
Cost of tender form by post _ 1 456 . 
Last date of sale of tender form by post — 2 -9 -2013 . 

Last date and time of sale of tender form 
9-9 -2013, 3.30 p. m. 

Due date and time for receipt of tender 
10 - 9- 2013, 11 a. m . - 

Date and time for opening of tender - 10 - 9 - 2013 , 
11. 30 a. m . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3 . Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: Minimum 5 years, AMC and 
- CAMC rate (To be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫത്താൽമോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധതരം ഓഫ്താൽമിക് ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽനിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത്- ദർ ഘാസ് നമ്പർ എ സ് 5 / 10 65 2 | 2013 | 
എം . സി . സി . - ഓഫ് ത്താൽ മോളജി വിഭാ ഗ ത്തിലേ ക്ക് 
ഓഫ്താൽമിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


the rates are to be firm 


Date upto which 
31 - 3 - 2014. 


അടങ്കൽ തുക്- 1,82,550. 
നിരതദ്രവ്യം ? 1 %. 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ? 416. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി- - 2 - 9 - 2013 . 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 9- 9 - 2013, 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 9 - 2013 , 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
| 10 - 9 - 2013 , 11.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal ,Medical College, Kozhikode, Kerala , 
India , Pin -673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Kozhikode 
during working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
3 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with remittance of X 150 
( 100 towards the cost of Stamp Paper and * 50 as 
incidental charge) by Money Order taken in favour of 
Principal, Government Medical College , Kozhikode. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേ ജാ ഫീസിൽനിന്ന് പ്രവൃത്തിസ മ യത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( 0495 - 23502-12 ) . ? 100 - ന്റെ കേര ള മു ദ എത്ര ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാ സ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മ ത പത്രത്തിന്റെ മാത്യക ദർഘാസ് ഫാറ ത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ക ടത്ത് ഇൻഷ്വറൻ സ് ക യ റ്റി റക്ക്, യന്ത സാമ ഗി കൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


ഇന വിവരം - 10 X 8 സൈസ് ഡി . വി . ബി , കൊഡാക്ക് 
ഫിലിം - ഏകദേശം 146 കാട്രിഡ്ജ് ( 125 ഷീറ്റ് കാട്രിഡ്ജ്). 


വൈകി ലഭിക്കുന്ന തും മതി യാ യ നിര ത ദ്രവ്യം, 
സമ്മ ത പ്രതം, മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നതുപകാരം ദ ർ ഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീക ത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കുന്ന ക വ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്.3/3680/ 2013/ എച്ച്. ഡി .എസ്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 1,718. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 9 - 2013 , 3 മണി. 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
3 - 9 - 2013, 5 മണി. 


നിബന്ധനകൾ 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
4 - 9 - 2013, 12 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 10 - 2014. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാ ർ ഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി / സ മ ഗ വാ ർ ഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞെഞ്ഞടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതില്ല . 
Office of the Medical College , 

| (Sd.) 
Kozhikode . 

Principal. 


Govt. Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Superintendent. 


| RE - TENDER NOTICE 
No. S2- 2368/ 2013 / HDS. 

30th July 2013. 
Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of the items required for Coagulometer for 
the Clinical Pathology Lab of Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


TENDER NOTICE 


No. S3 -3680 /2013/ HDS. 


23rd July 2013 . 


PAC 7 45,500 . 


EMD - 1 %. 
Superscription Tender Number — S2 -2368 /13/HDS. 

Price of tender (in duplicate ) ST Cash only/Money 
Order - 3 341 . 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following item on running contract 
basis for a period of 1 year to Government Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

- Name of Item - 10 x 8 size Kodak DVB Film : 
146 Cartriges (Approximately ) (125 Sheet/ Cartrige ) 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S3 - 3680/ 2013/ HDS. 

-- Price of tender (including Tax) ST ( Cash only / Money 
Order) - Y 1, 718 . 

Date and time of close of sale of tender form 
2 -9-2013 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 3 - 9 - 2013 
at 5 p . m . 

Date and time for opening of tender — 4 - 9 - 2013 , 
at 12 noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31 -10 -2014 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8. 


Date and time of close of sale of tender form 
27- 8- 2013 at 3 p. m . 

- Date and time for receipt of tender - 29 - 8 -2013 
at 5 p . m . 

| Date and time for opening of tender - 30 - 8 - 2013 
at 12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm 
30 -11 - 2013 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
കൊയാഗുലോ മീറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവിധ സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 45 ,500. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. - 

ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കുന്ന കവ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്.2 / 2368/ 2013/ എച്ച്. ഡി . എസ്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ഒരു വർ ഷ ത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1 341. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 8 - 2013, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
29 - 8 - 2013 , 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 8 - 2013 , 12 മണി. 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 30 - 11 - 2013. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 
Govt. Medical College Hospital, 

- ( Sd.) 
Kozhikode. 

Superintendent. 


